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La aplicación de fluido Fluido 
de baja viscosidad „„."" que se 
como lubricante ` desea 





durante la instalación sellar 
puede aumentar la vida 


útil del sello. 














Oriente el sello con el abocinado del Utilice material para calzos de latón, Enrolle el material para calzos y hágalo 
reborde hacia el extremo del eje. de 0,005" de grosor, a una longitud pasar cuidadosamente a través del sello. 
mayor (aproximadamente 1⁄4") que la 
circunferencia del eje. Enrolle el material 
para calzos y colóquelo en el interior del 
sello. 





Alinee el extremo del cilindro formado Deslice un extremo sobre el eje Es posible quitar el material para calzos. 
con el material para calzos con el abocinando el cilindro formado por el 
extremo del eje. material para calzos sobre el extremo 

del eje. 


PRECAUCIÓN: La rotación del sello 
en dirección opuesta causará daños 
al sello. 
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